ایمپلنت اقساطی در تهران 


ایمپانت اقساطی در تهران/ حفظ سلامتی دندان و درمان مشکلات مربوط به آن یکی از اولوبت‌های اصلی افراد در جامعه 
می‌باشد. داشتن دندان‌های سالم و زیبا نه تنها به ظاهر فرد جذابیت می‌بخشده بلکه از بروز دردهای شدید و مشکلات جدی 
دندانی نیز جلوگیری می‌کند. برخی از مشکلات دندانی که با عصب کشی و پر کردن حل نمی‌شوند» ممکن است به علت 
حجم آسیب دیدگی بسیار زیاد» نیاز به روش‌های پیچیده‌تری داشته باشند. در چنین شرایطی استفاده از ایمپلنت دندان به 
.عنوان یک روش درمانی مناسب و ماندگار مطرح می‌شود 


ایمپلنت دندان علاوه بر حل مشکلات خوردن و آشامیدن» بهبود ظاهری دهان و دندان را نیز فراهم می‌آورد. با اين حال» 
هزینه‌های این روش بالا می‌باشد و برخی از افراد قادر به تحمل هزینه‌های آن نمی‌باشند. به همین دلیل برخی از کلینیک‌هاء 
از جمله اين مجموعه اقدام به ارائه خدمات ایمپلنت اقساطی نموده‌اند. این روش به افراد بیشتری امکان می‌دهد تا به درمان 
,دندان خود بپردازند و از مزایای این روش درمانی بهره‌مند شوند 


ایمپلنت اقساطی در کلینیک دندانپزشکی تهران 


پس از معاینه دقیق توسط دندانپزشک و تشخیص نیاز به ایمپلنت. افراد می‌توانند از امکان پرداخت هزینه‌های مربوطه به 
نیز با توجه به نوع خدمات ارانه شده» شرایط کلینیک دندانپزشکی دکتر احمدی زاده .صورت اقساطی بهره مند شوند 
پرداخت را به مراجعین اعلام می‌کند تا آن‌ها بتوانند هزینه درمان خود را به صورت مرحله‌ای و در طول چند ماه پرداخت 
نمایند. میزان پیش پرداخت و دوره کامل اقساط بستگی به نوع خدمات ارائه شده توسط کلینیک دارد و سعی شده است تا 
,شرایط مناسبی برای افراد مختلف فراهم شود 


هم اکنون وقت مشاوره و تخصصی رزو کنید 


/ 
۳ 


۱۸۲,۸۷۳ ۵ 


دکتر هاشم احمدی زاده 


کاشت ایمپلنت بصورت قسطی در چند مرحله انجام می شود؟ 


اگر به مشکلات دندانی مبتلا هستید یا یک یا چند دندان را از دست داده‌اید» حتما باید به یک مرکز دندانپزشکی معتبر 
احمدی زاده واقع در قیطریه تهران است» پس از انجام معاینات لازم» برای شما روش ایمپلنت دندان توصیه خواهد شد. 
ف رآیند کاشت ایمپلنت زمان‌بری است و به همین دلیل تأکید می‌شود که به سرعت اقدام به درمان نمایید تا از از دست دادن 


.زمان جلوگیری شود 


ایمپلنت یک روش موثر و ماندگار برای جایگذاری دندان‌های طبیعی است که با پیشرفت‌های جدید در علم پزشکی امروز» 
به صورت مرحله به مرحله و در یک دوره زمانی مناسب. به شما این امکان را می‌دهد که دندان‌های خود را به طور کامل 


.با دندان‌های مصنوعی جایگزین نمایید 


در روش ایمپلنت» یک دندان مصنوعی با ريشه و پایه فلزی در استخوان فک ایجاد می‌شود که از افتادن يا جابجایی آن 
جلوگیری می‌کند. علاوه بر اين» با پر شدن فضای خالی بین دندان‌ها» از آسیب دیدگی دندان‌های کناری نیز جلوگیری 
می‌شود. به عبارت دیگر» روش ایمپلنت علاوه بر جایگذاری دندان‌های گمشده» به حفظ سلامت دندان‌های اطراف نیز کمک 
می‌کند. بنابراین» با مراجعه به یک متخصص دندانپزشکی و استفاده از روش ایمپلنت» می‌توانید به بهبود و بهبود کلیت 
,زندگی خود بپردازید 


مهم 
مراحل پروسه ایمپلنت 
مدت زمانی مشخص به استخوان فک متصل می‌شود تا اتصال کامل و پیوند محکمی با آن برقرار گردد. برای رسیدن به 


,اتصال بهترین» حدود سه ماه زمان نیاز است تا فیکسچر به طور کامل با استخوان فک اتصال برقرار کند 


پس از اتمام دوره اتصال» پروتز مورد نیاز برای دندان قالب‌گیری می‌شود و به اندازه مورد نظر ساخته می‌شود. در نهایت» 
پروتز دندان تهبه شده با پابه توسط فیکسچرهای ثابت یا متحرک متصل می‌شود 


یمپلنت شرایطی 
شرایط پرداخت هزینه ایمپلنت بصورت قسطی در تهران 


اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که هزینه انجام ایمپلنت همواره متغیر بوده و بستگی به عوامل مختلفی 
دارد. این عوامل شامل نوع ایمپلنت. تعداد ایمپلنت مورد نیاز» استفاده از وسایل و تجهیزات خاصی مکان قرارگیری 


کلینیک» تخصص و توانایی متخصص. و دیگر عوامل مرتبط می‌شود. بنابراین» هزینه نهایی به صورت محاسبه شده برای 
هر مورد. متفاوت خواهد بود و همچنین شر ایط پرداخت نیز متغیر است و ممکن است به صورت نقدی یا اقساطی انجام 
,شود 


ایمپلنت اقساطی در تهران 


متخصص ایمپلنت» تعداد و نوع ایمپلنت‌های پس از مراجعه به کلینیک و انجام معاینات اولیه توسط دکتر هاشم احمدی زاده 
مورد نیاز و همچنین تجهیزات لازم برای درمان مشخص خواهد شد. در اين مرحله» قیمت نهایی درمان به همراه توضیحات 
.لازم به مر اجعه کننده اعلام خواهد شد. این هزینه شامل تمام فرآیند انجام ایمپلنت از آغاز تا پایان مراحل درمان می‌باشد 


برای پرداخت هزینه‌هاء مراجعه کننده می‌تواند بسته به شرایط مالی خود, انتخاب کند که آیا پرداخت را به صورت نقدی یا 
اقساطی انجام دهد. در صورت انتخاب پرداخت اقساطی» برای هر دوره پرداخت» چک با سایر وسایل قانونی معتبر دریافت 
.خواهد شد تا پرداخت‌های مربوط به زمان‌های مشخص شده صورت گیرد 


/ 


۷9 


۱ 8۵ 


لت اقتباطی ذر هر آن 
هزینه های ایمپلنت چطور قسط بندی می شوند؟ 


به منظور قسط بندی هزینه ایمپلنت باید ابتدا مبلغ کلی ایمپلنت و هزینه های مرتبط با آن تعیین گردد. سپس میزان مبلغ پیش 
پرداخت و تعداد ماه های قسط بندی نیز باید مشنخص شود. این در حالی است که بباید به امکان پرداخت مبلغ هر قسط توسط 
فرد مورد نظر نیز توجه شود. پس از انجام معاینات و تعیین مبلغ کلی توسط کلینیک» مراجعه کننده باید شرایط توانایی 
پرداخت هزینه را بیان کند تا بررسی شود که آیا امکان قسط بندی با شرایط وجود دارد یا خیر. در نهایت. با توجه به اين 
عوامل» شرایط و قوانین قسط بندی هزینه ایمپلنت باید به شفافیت و دقت به مشتری اعلام گردد تا او بتواند تصمیم مناسبی را 
,در خصوص پرداخت هزینه ایمپلنت اتخاذ نماید 


روش اول 


در روش پرداخت هزینه اقساط به صورت مرحله ای و نقدی که در کلینیک دکتر احمدی زاده اجرا می‌شود» بر اساس 
مراحل مختلف درمان» هزینه‌ها به صورت مرحله ای پرداخت می‌شود. در ابتدا» هزینه جراحی پرداخت می‌شود که پس از 
آن» در طول دوره اتصال (معمولا ۳ الی ۴ ماه)» هزینه‌های مربوط به قالب‌گیری و پروتز پرداخت می‌شود. این روش 
امکان فراهم کردن شرایط مالی مناسب برای بیماران را فراهم می‌کند تا بتوانند به راحتی و با تسهیلات مالی مناسب از 
,خدمات درمانی کلینیک بایکان بهره مند شوند 


روش دوم 


بسیار خوشحالیم که به شما اطلاع دهیم که در کلینیک ما امکان پرداخت هزینه‌ی ایمپلنت به صورت چک وجود دارد. اين 
امکان برای راحتی و ارامش بیشتر برای شما فراهم شده است تا بتوانید جدایی از مبلغ پیش پرداخت. باقی هزینه‌ی ایمپلنت 
این روش پرداخت به شما اين امکان را می‌دهد که ,را به صورت چند فقره چک معتبر تا پایان دوره درمان» پرداخت نمایید 
همچنین با اين .هزینه‌های خود را به صورت منظم و قابل پیش‌بینی مدیریت کنید و از هزینه‌های ناگهانی جلوگیری کنید 
روش پرداخت» شما می‌توانید به راحتی و بدون نگرانی از ادامه‌ی درمان خود لذت ببرید و بهبودی سلامت خود را در کنار 
مدیریت مالی مناسب تجربه کنید. تیم حرفه‌ای ما همواره آماده است که شما را در اين زمینه راهنمایی کرده و به تمام 
,سوالات شما پاسخ دهد. منتظر حضور گرم شما در کلینیک ما هستیم تا بتوانیم بهترین خدمات را برای شما فراهم کنیم 


شاید مطالب زیر برای شماجذاب باشد 


/ 


4 


۱۳, ۱ ۵ 


جرا فک و صورت متخصص در نهران 


سپتامبر ,۱٩‏ ۶ ۲۰۲ بدون دیدگاه 
«ادامه مطلب 


کُ 


4 


۷ 0 


خونریزی لثّه راه های درمان و پیشگیری 


سپتامبر ۲۱ ۱, ۶ بدون دیدگاه 
«ادامه مطلب 


۸۳۶۳ ۵ 


کشیدن دندان دلایل و درمان 


سپتامبر ۱۱, ۲۰۲۶ بدون دیدگاه 
«ادامه مطلب 


ایمپلنت اقساطی در تهران 


پرداخت اقساط ایمپلنت 


با توجه به شرایط مربوط به پرداخت اقساط در ایمپلنت دندان» لازم است به نکات زیر توجه داشته باشید. این شر ایط بر 
اساس مراحل درمان و انجام ایمپلنت ثعبین می‌شود و امکان خارج از این رویه برای پرداخت اقساط وجود ندارد. مراحل 
اصلی در فرآیند ایمپلنت شامل جراحی اولیه و قرار دادن پایه» قالب‌گیری پروتز» قرار دادن پروتز و تاج دندان می‌باشد. 
پرداخت اقساط نیز بر اساس این مراحل صورت می‌گیرد. برخی از مجموعه‌ها پرداخت هزینه به صورت دو مرحله‌ای 
است» که شامل پرداخت در مرحله جراحی و در مرحله قالب‌گیری می‌باشد. در کلینیک بابکان نیز رویه مشابهی برای 
پرداخت هزینه‌ها وجود دارد. طول پرداخت در شرایط اقساطی به طول درمان وابسته است» به عنوان مثال زمان قالب‌گیری 


معمولاً ۲ تا ۴ ماه طول می‌کشد و در برخی موارد تا نصب نهایی تاج که حدود ۶ ماه زمان می‌برد» پرداخت اقساط صورت 
.می‌گیرد 


را دنبال کنید اینستاگرام دکتر احمدی زاده برای دیدن نمونه کارهای بیشتر صفحه 
سوالات پر تکرار در مورد شرایط ایمپلنت اقساطی 


در چند قسط می توانیم هزینه ایمپلنت را پرداخت کنیم؟ 


بسته به توان پرداخت و هزینه کل درمان و میزان پیش پرداخت شما مابقی طبق توافق از ۲تا ٩‏ ماه قابل پرداخت خواهد 
,بو د 


آیا سفته هم در شرایط اقساط ایمپلنت پذیرفته می شود؟ 
کاشت ایمپلنت را در چند قسط می توانیم انجام دهیم ؟ 
برای کاشت ایمپلنت قسطی چه مبلغی باید پیش پرداخت بدهیم ؟ 
در طرح اقساطی ایمپلنت سود در نظر گرفته می شود؟ 


